Bo gen

Gd, Ge, H9 Hg

6263*99
	1
	6331*61
	2
	6408*84
	1
	6565*09
	2

67'4
	1+br
	34*00
	1
	22*19
	1
	79*63
	1

70*42
	14-
	36*60
	1
	45*10
	1
	91*89
	1

78*40
	i
	46*90
	2
	62*90
	1
	6634*59
	2

89*99
	3
	48*15
	1
	70*55
	1
	40*30
	1

93*12
	2
	51*50
	1 +
	80*36
	1
	44*20
	1 +

99*33
	1
	60*83
	1 +
	84*25
	1 +
	81*50
	1

6305*39
	4
	63*47
	1 +
	97*25
	1 +
	6731*04
	1

09*35
	1 +
	69*06
	
	6505*70
	1
	52*91
	1

14*47
	1 +
	81*21
	2
	38*41
	2
	6828*55
	1 +

17*43
	1
	83*46
	1
	49*53
	1
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Kanten.

4578-13

K.V.

Hintergrund mit Banden von 5800 bis 6300.

XXVIII Ge. Germanium.

Altere Messungen:  EL A. Kowland  uncl R. R. Tatnall.   Astroph. JL  1

(1895).

Material:   G-ermaniumnitrat  aus Metall von  C. Winkler,   auf Gaskohle.
Verunreinigungen: Ag, Ga.
Linienzahl: 27.

2314-30
	1-
	
	2417-46
	3
	2644-30
	2
	2794-04
	3

28-00
	1-
	
	36-5
	1 +
	51-28
	30
	2829-11
	3

38-74
	1-j
	
	98-08
	3
	51-69
	20
	3039-22
	50

79-24
	1
		2533-34
	3
	91-45
	20
	3124-97
	10

89-54
	1
		56-43
	1
	2709-70
	30
	3269-62
	20

94-20
	1 +
		89-25
	3
	40-52
	8
	4686-08
	5

98-01
	1 +
		92-64
	20
	54-69
	30
	
	

XXIX.  H. Wasserstoff.

Altere Messungen: Fehlen.
Material: Amtnoniumfluorid auf Gaskohle.
Linienzahl: 0.

XXX.  Hg. Quecksilber.

Altere  Messungen:  H. Kayser  und  C.  Runge,   Berl.   Akad.   (1891)

J. M. Ecler und E. Valenta, Wiener Akad. 119 II a. (1910) (Rot).
Material: Metall mit Gegenelektrode aus Gaskohle.
Verunreinigungen: Ph.
Linienzahl: 78.
